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			Ni l’univers, ni l’évolution ne peuvent être issus du hasard… Pourquoi notre médecine persiste-t-elle à soigner l’homme comme s’il n’était qu’un amas de cellules plus ou moins inertes… Il est évident qu’il faut reconsidérer notre approche de la vie et appréhender l’être humain sous sa forme énergétique.
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			Toutes les cellules vivantes émettent des vibrations électromagnétiques dont la bande de fréquence se situe entre les micro-ondes et les rayonnements infrarouges.
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		AVERTISSEMENT AU LECTEUR


		 


		Cet ouvrage s’est construit au fil des rencontres avec des personnes qui ont étudié et mis en pratique les travaux de Georges Lakhovsky. Certaines d’entre elles ont utilisé les appareils conçus sous ses directives. D’autres, comme Guy Thieux, ont recueilli et suivi scrupuleusement les indications données par un de ses fils, Serge, entre 1964 et 1984.


		Serge Lakhovsky confia à Guy Thieux le soin de faire connaître l’œuvre de son père. Durant trente et un ans, sans répit, Guy Thieux décrivit et commenta l’actualisation des travaux de Lakhovsky menés par Étienne Guillé et d’autres scientifiques à la Faculté d’Orsay. Au cours de plusieurs conférences, le public apprit que des biologistes, des médecins et des géophysiciens avaient été associés à ces expériences inédites.


		En 2009, j’ai eu la chance de retrouver Guy Thieux. Surpris mais heureux de mon intérêt pour ce sujet, il a accepté de me raconter cet épisode de sa vie. J’avais retrouvé sa trace grâce au concours du Professeur Bernard Herzog que j’avais rencontré fin 2008.


		J’avais entendu parler de l’engouement de ce médecin et psychothérapeute pour les thérapies du futur. Ancien chef de travaux en biophysique, et ancien chef de service au CHU de Nantes, ce spécialiste de l’électroradiologie a employé dans sa pratique des répliques des appareils de Lakhovsky, des modèles réalisés par Guy Thieux. Bernard Herzog a pu ainsi produire l’une des seules études cliniques modernes sur ce sujet. Il a accepté que je reproduise ses résultats dans ce livre.


		L’année suivante, en 2010, je retrouve cette fois le médecin Jean-Louis Portes, auteur d’une thèse de doctorat en médecine sur la vie et l’œuvre de Georges Lakhovsky. Son cheminement humaniste, philosophique et spirituel m’a touché.


		Dernière étape : en mai 2011, au beau milieu du Sud-Ouest de la France. Je suis allée interviewer Jean-Claude Dupuy. Bricoleur obstiné et inspiré, il est l’auteur d’un oscillateur à longueur d’ondes multiples conforme au modèle d’origine imaginé par Lakhovsky. Mes espoirs sont récompensés : ses connaissances et son savoir-faire techniques sont incontestables. Il parachève d’éclairer ce voyage au pays de Lakhovsky, le génie des anneaux.


		Plusieurs termes techniques sont utilisés de manière récurrente dans ce livre écrit dans un langage simple, clair et accessible à tous. En voici les principaux :


		- Circuits oscillants (C.O) ou dipôles de Hertz


		- Radio Cellulo Oscillateur (R.C.O)


		- Oscillateurs à longueurs d’ondes multiples (OALOM et MWO en anglais)




	




AVANT-PROPOS


 




Le texte suivant a été rédigé par le Pr Bernard Herzog. Publié aux éditions Trédaniel dans Les Dérives de la médecine ; plaidoyer pour une médecine à face humaine, il résume les conclusions d’études cliniques menées auprès de malades soumis à l’action revitalisante de l’oscillateur Lakhovsky. C’est une bonne entrée en matière pour entrer dans le vif du sujet :


« Dans tous les cas, quel que soit le stade des tumeurs, l’action positive revitalisante par apport énergétique de l’oscillateur à ondes multiples est à signaler. Nous n’avons jamais observé d’effets négatifs.


Comme dans tous les phénomènes biologiques, nous pensons qu’il y a une courbe de Gauss. C’est pourquoi nous ne sommes pas certains que l’augmentation de la différence de potentiel au-delà de 30 000 volts soit indispensable. Nous pourrions observer des effets inverses de sidération du système immunitaire. Des essais sur des tumeurs très évolutives chez le rat (Dr X.) ont conduit à cette hypothèse. De façon générale, une amélioration technologique des appareils actuels est plausible afin de retrouver les résultats publiés par Lakhovsky.


Dans les stades 3 et 4, parvenus à un stade ultime, l’action de l’oscillateur à ondes multiples donne une amélioration de l’état général très substantielle, améliore la fin de ces sujets et prolonge peut-être leur vie dans un certain nombre de cas.


Cependant, sur l’ensemble des observations, nous pouvons affirmer que l’action de la machine de Lakhovsky est aléatoire, elle n’est pas systématique. Il n’y a d’ailleurs aucune thérapeutique industrialisée qui ait des résultats constants, c’est une billevesée de l’esprit. En pharmacologie, on estime qu’une molécule est efficace si les résultats sont de l’ordre de 30 %, bonne à 50 % de bons résultats, exceptionnelle à 70 %, ce qui est très rare. Il y a toujours des échecs thérapeutiques.


Nous avons observé des succès inespérés, mais aussi des échecs. Une foule de facteurs sont donc à discerner parmi lesquels il faut envisager des facteurs génétiques et psychologiques, certains sujets étant bien décidés à quitter ce monde ; ou carencés, leur système immunitaire étant effondré.


L’utilisation de l’oscillateur Lakhovsky ne contre-indique aucunement les méthodes thérapeutiques actuelles, mais pourrait s’insérer avant l’utilisation de méthodes plus agressives vis-à-vis du système immunitaire du sujet, notamment en préopératoire. Cette méthode semble avoir sa place en préopératoire. Toutes les personnes que nous avons fait opérer avaient un état général de qualité, aussi les interventions se sont elles, en pratique, toutes déroulées dans d’excellentes conditions.


De façon générale, l’oscillateur à ondes multiples améliore l’état général, diminue les symptômes douloureux ainsi que tous les phénomènes rhumatologiques inflammatoires associés. Il permet d’éviter certaines thérapeutiques complémentaires systématiques post opératoires prescrites selon des protocoles souvent épuisants pour le système endocrinien et immunitaire.


Dans les cancers du col utérin et du sein au stade 1 sur des petites tumeurs superficielles du col, soit situées très près du tégument au niveau du sein, nous avons observé des résultats absolument remarquables qui justifient, à eux seuls des essais à grande échelle afin d’éviter des effets iatrogènes.


Sur des tumeurs profondes, à la différence des tumeurs superficielles telles que le cancer de l’estomac, du pancréas, de l’ovaire, la machine de Lakhovsky n’est qu’un complément thérapeutique. Nous n’avons pas l’illusion de faire fondre ces tumeurs de même que pour les glioblastomes ou les sarcomes. Il s’agit dans tous ces cas d’effets secondaires, de retrouver un certain bien-être ou antalgique.


Dans les maladies hématologiques, leucémies et lymphomes, des travaux sont à souhaiter. D’après nos rares cas observés, il serait indispensable de poursuivre la thérapeutique aux environs de deux années d’utilisation de cet appareil, ce qui pose de gros problèmes. C’est l’écueil principal de cette méthode. Les patients devraient tous avoir à domicile un appareil à leur disposition, car l’utilisation quotidienne s’avère indispensable.


Les résultats de l’oscillateur à ondes multiples dans les infections, notamment de l’enfant, sont tellement extraordinaires qu’une priorité de recherche devrait être donnée à cette indication qui relance les défenses immunitaires, permet des cicatrisations postopératoires très rapides.


Une alliance très positive est à souligner avec l’ionocinèse ou la méthode de Rosenberg, mais également avec la nutrithérapie, puis enfin avec un équilibre diététique et acido-basique correct. Cette méthode bénéficie du croisement avec d’autres stratégies thérapeutiques.


L’utilisation de l’oscillateur Lakhovsky permet au chirurgien d’opérer dans les meilleures conditions possibles, ce qui permet à la chirurgie de redevenir le traitement d’excellence dans toute une série de cancers et notamment celui du sein. L’utilisation de cet appareil en postopératoire permet une cicatrisation plus rapide des plaies, il semble permettre - si les ganglions ne sont pas envahis - de différer la chimiothérapie.


Dans les cancers inflammatoires hyperévolutifs du sein, cette machine ne permet pas d’éviter la chimiothérapie, elle s’associe comme adjuvant éventuel.


Dans tous les cas, le respect du système immunitaire est la clé de voûte de toute lutte possible contre les infections bactériennes virales, mais également dans les néoformations cancéreuses.


Enfin, son utilisation dans toute une série d’avenues de la pathologie humaine, rhumatologie notamment, hypertension, hypotension, permet d’affirmer que l’utilisation de ces résonances vibratoires sur l’ensemble des noyaux des cellules humains apporte au thérapeute des armes nouvelles en harmonie avec la nature même du corps des patients. C’est pourquoi nous souhaitons que les oscillateurs à longueur d’ondes multiples se perfectionnent et trouvent la juste place qu’ils méritent dans l’arsenal thérapeutique médical actuel. »









PRÉFACE


 




En 1978, Louis de Broglie, éminent savant prix Nobel de physique, déclarait : « L ’histoire de la science montre que dans leur domaine, les plus grands progrès ont été effectués par des penseurs audacieux qui ont aperçu des voies nouvelles et fécondes que d’autres n’apercevaient pas. Si les idées des savants de génie qui ont été les promoteurs de la science moderne avaient été soumises à des commissions de spécialistes, elles leur auraient sans nul doute paru extravagantes et auraient été écartées en raison même de leur originalité et de leur profondeur…


Dans le domaine de la physique théorique dont je puis parler en connaissance de cause, les magnifiques conceptions nouvelles de Lorenz, de Planck et surtout d’Einstein, se sont heurtées à l’incompréhension de savants éminents. Ils en ont triomphé, mais à mesure que l’organisation de la recherche devient plus rigide, le danger augmente que les idées nouvelles et fécondes ne puissent pas se développer librement. »


C’est dans ce contexte que s’inscrivent les théories, les inventions et les brevets développés par Georges Lakhovsky dans le domaine de la biophysique. Ce chercheur original a pourtant obtenu le soutien du professeur Arsène d’Arsonval, médecin, biologiste, physicien au Collège de France et disciple de Claude Bernard. Georges Lakhovsky s’inscrit aussi dans la lignée des travaux réalisés par Fritz-Albert Popp et Herbert Fröhlich sur le Bioélectromagnétisme.


Dans cet ouvrage, l’auteur, Brigitte Bouteiller, nous restitue ses échanges avec Guy Thieux, géophysicien qui a travaillé avec le fils de Lakhovsky à la faculté d’Orsay. Elle y décrit l’invention primordiale de Lakhovsky, « l’oscillateur à ondes multiples » et ses espoirs de développer des applications thérapeutiques, telle la diathermie qu’il avait pratiquée comme Arsène d’Arsonval et Nikola Tesla. Brigitte Bouteiller nous relate aussi ses entretiens avec le professeur Bernard Herzog, radiologue et biophysicien. Celui-ci lui expose une analyse favorable à l’utilisation de l’oscillateur Lakhovsky dans le domaine thérapeutique de la prise en charge des cancers.


Cet ouvrage est particulièrement intéressant, car il aborde toute l’originalité de la vie de ce chercheur très controversé qu’était Georges Lakhovsky. Ce livre a aussi le mérite d’interpeller le public, les professionnels de Santé, les médecins et les scientifiques sur l’importance de cette science qu’est la biophysique dans ses applications technologiques et thérapeutiques. De plus, le monde des abeilles, aujourd’hui durement touché par un environnement affecté par des polluants de toutes sortes, n’a pas été oublié, et pourtant il pourrait en effet lui aussi bénéficier de ces applications nouvelles.
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